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En las colecciones recientemente adquiridas por el Museo Argen- 
tino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia» al señor F. Oh- 
meheider, figura un tubo que contiene hormigas coleccionadas en 
Roque Sáenz Peña (Chaco) el 12 de octubre de 1931. 

Se encuentran en el tubo numerosas obreras y soldados y un 
ejemplar femenino de abdomen poco dilatado que coincide comple- 
tamente con la descripción, fotografía y dibujos dados por Fray To- 
más Borgmeier en el último número de la excelente «Revista de 
Entomología», que tan acertadamente dirige (t. III, fasc. I, pág. 92- 
96, marzo de 1933) para Eciton rogeri Dalla Torre. Las obreras son 
parecidas a las de Eciton (Holopone) dulcius Forel var. jujupensis 
Forel, cuya hembra fué descripta por el Dr. Carlos Bruch en la 
« Revista del Museo de La Plata» (t. XXVII. p. 172-179, fig. 1, 
lám. 1, figs. 1 y 2, 1925), de la cual difiere principalmente por tener 
los cuernos peciolares menos separados y más agudos, siendo además 
de menores dimensiones (17 mm. en vez de 22 mm.). 

Los soldados de Eciton rogeri tienen largas mandibulas negras 
en forma de gancho, no existiendo soldados en Eciton dulcius juju- 
pensis, por lo cual se coloca esta especie en el subgénero Holopone. (1) 

Dada la escasez de las formas femeninas de Eciton, que se con- 
sideran entre los insectos más raros en las colecciones, me ha parecido 
interesante señalar a nuestros consocios esta nueva adquisición de 
nuestro Museo Argentino de Ciencias Naturales. La especie Eciton 
rogeri no había sido encontrada hasta ahora en la República Ar- 
gentina. 


(1) El subgénero Holopone ha sido creado por Santschi en 1924 para 
los Eciton con uñas dentadas y que carecen de soldados. (An. Soc. Ent. 
Belg., t. LXIV). 


